216 Pumpen pumps 


Standpumpe Stahl 

Material: Stahl 

Ausführung: Clever Valve 
passend für alle Ventilarten 
Manometer 


Ventilarten: Dunlop (Easy Pump) 
Sclaverand (Presta) 
Auto (Schrader) 

Leistung: max. 160 psi / 11 bar 


# 130 134 01 
VE = 10 Stück 


Floor Pump Steel 


Material: steel 

Version: Clever Valve 
suitable for all kind of valves 
gauge 

Valves: Dunlop (Easy Pump) 


French (Presta) 
American (Schrader) 
Pressure: max. 160 psi / 11 bar 


# 130 134 01 
Unit = 10 pieces 


Standpumpe Kunststoff 


Material: Kunststoff 

Ausführung: Thumb Lock 
Manometer 

Ventilarten: Sclaverand (Presta) 


Auto (Schrader) 
Dunlop (Easy-Pump) 
Leistung: max. 160 psi / 11 bar 


# 130 175 01 
VE = 10 Stück 


Floor Pump Plastic 


Material: reinforced plastic 

Version: thumb lock 
gauge 

Valves: French (Presta) 


American (Schrader) 
Dunlop (Easy-Pump) 
Pressure: max. 160 psi / 11 bar 


# 130 175 01 
Unit = 10 pieces 
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